5 


1335 14:49 216-831-1494 


4 M LENFAUSK IENE FAGE 


Ur. Edmundas Lenkauskas ketvirtadieni, birželio men. 8 d. išvyksta 
„A“Prancuzijoje vykstant; Tarptautinų, Transplants and Implants in 
Otology” Simpoziumą, kuriame savo referato metu pristatys 
elektroninio girgdėjimo aparato modelį operaciniu būdu įdedamą i, 
vidinę ausį be išorinių, priedu, ' 


Pasitraukęs į pensiją Dr. Lenkauskas pasiliko Case Western Reserve 
universiteto medicinos fakulteto personale ir tęsė tyrimus 
19vystyti prinai A ausi, implantuojama, girdėjimo aparatą. 


Medicinos mokyklos laboratorijose buvo sėkmingai atlikti bandymai 
įdedant svarbiausią girdejimo aparato dali, i, užmigdytu, šunų ausis. 
Girdėejimo rezultatai buvo išgaunami specTaliu audiometru "iš Šuns 
smegenų, panašiu principu kaip išgaunamos Širdies kardiogramos, 
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